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Um congresso nos Estados Unidos (*) 


Dr. Eurtco Branco RIBEIRO 
(Diretor do Sanatério Sao Lucas) 


O Congresso da Associagao Médica Americana é, sem duvida, 
oO mais interessante e importante de todos os que se realizam no 
mundo. Mais interessante, pela maneira como éle é organizado e 
desenvolvido; mais importante, porque éle congrega 0 maior nucleo 
de médicos do mundo, porquanto a Associagao Médica Americana 
tem cérca de 160 mil sécios e os sécios dos 50 Estados norte-ameri- 
canos sempre se fazem representar nos seus congressos anuais. 


Para bem se avaliar a importancia désse congresso, basta dizer 
que reine um numero consideravel de profissionais de todas as espe- 
cialidades. Este ano, no penultimo dia do congresso, estavam ins- 
critos 18 mil participantes. A importancia déle faz com que se marque 
para o mesmo local e para a mesma data, a reuniao de outras orga- 
nizagdes médicas ou para-médicas, que também realizam concomi- 
tantemente Os seus congressos, como, por exemplo, a Associacao das 
Enfermeiras, a Associacao dos Hospitais, a Sociedade de Cirurgia do 
Torax, a Sociedade dos Oftalmologistas, etc. 

Todos sabem que nos Estados Unidos, como também na Europa, 
muitos dos congressos realizam-se dentro de hotéis, porquanto, certos 
hotéis possuem acomodacoes suficientes para a reuniao, nao sé de 
uma, mas de varias sessOes concomitantes, 


Nas sessdes plendrias dos grandes congressos, como o da Asso- 
ciagao Médica Americana, utilizam-se dos Convention Halls, gran- 
des auditérios que s6 certas cidades possuem, com capacidade para 
20 ou 30 mil pessoas, 


(*) Palavras proferidas em reuniaZo do Corpo Médico do Sanatério Sao Lucas, 
realizada no dia 14 de julho de 1960. 
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Para se avaliar como é interessante 0 congresso da Associacao 
Médica Americana, basta citar que tddas as especialidades de me- 
dicina ali discutem os seus problemas préprios em reunides que se 
realizam em hotéis diferentes, 4 mesma hora que as reunides prin- 
cipais. 

Na organizacao do programa, é dada muita importancia as 
reunides de discussao plena, em que especialistas dos mais reno- 
mados sao convidados a tomar parte numa mesa e a vir fazer um 
simpdsio s6bre um determinado assunto de atualidade. 

E feita uma exibicao diaria de anatomopatologia, utilizando-se 
das pecas ciruirgicas retiradas no mesmo dia nos hospitais da cidade. 
Certo numero de patologistas fica 4 disposicao dos congressistas, mos- 
trando as pec¢as cirlrgicas e discorrendo sdbre as doengas que leva- 
ram os doentes 4 mesa de operagdes. Aproveita-se também, de acha- 
dos de autopsias realizadas em doentes recém falecidos. Cada vez 
mais intensamente vem sendo dispensada atencao as exibigdes cine- 
matograficas. O departamento de filmes ocupa uma boa parte do 
programa do congresso e a televisio a cores é também uma das 
principais atragoes. 

O Congresso oferece aos médicos inscritos a oportunidade de 
fazerem um exame de satide. Naturalmente, nao é um exame com- 
pleto, como se poderia fazer para pacientes internados num hospital, 
mas podem ser feitos alguns exames essenciais, principalmente do 
aparelho circulatério e exames especiais como os relativos ao diag- 
ndéstico precoce do tracoma. Este ano, além do eletrocardiograma 
e de um recenseamento toracico radiolégico, foram feitas provas de 
audiometria, para verificagdo da capacidade auditiva dos con- 
gressistas. O material serve para a feitura de trabalhos, permitindo 
verificar num grupo de médicos de uma certa idade, qual o grau de 
deficiéncia auditiva, qual a percentagem de lesdes cardiacas ou a 
percentagem de lesdes pulmonares. 

A isso se deve acrescentar as exposicgdes feitas pelas universi- 
dades e outros servigos médicos, a respeito de trabalhos que tém 
realizado. Cada servico que quer participar do congresso tem o 
direito de tomar um certo espaco da exposicao e ali exibir a sua 
documentacao, 

Mas isso nao se resume na questao objetiva da apresentacao do 
que se esta fazendo e dos resultados obtidos; é, também, a grande 
oportunidade que ali se oferece de os préprios médicos experimen- 
tadores e seus assistentes ficarem a disposigcao de qualquer con- 
gressista para lhes dar qualquer explicacao, para discutir com éles 
nao s6 a orientacao como os resultados obtidos. 

A nosso ver isso é uma das oportunidades mais interessantes 
que nos propicia 0 congresso da American Medical Association, por- 
que o interessado pode tomar contacto com as principais figuras da 
medicina americana e discutir com elas os seus préprios problemas, 
colhendo informag6es mais precisas sébre os dados apresentados, 
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Tivemos ocasiao, numa dessas exibigdes de trabalhos médicos, 
de deixar confuso um dos assistentes do servico da Lahey Clinic, 
que estava a disposicao dos médicos, mostrando os resultados obtidos 
no seu Servico com tratamento do diverticulo do eséfago. Era uma 
exposi¢ao muito bem feita da orientagéo que tem sido dada ao 
assunto naquela Clinica, talvez a que mais tem publicado trabalhos 
até hoje sébre essa entidade nosoldgica. Afirmava-se que em 420 
casos operados sOmente se registaram 4 casos de morte; entretanto, 
o quadro da estatistica que la estava nos mostrava uma porcentagem 
de mortalidade de apenas 0,05°%%. Perguntamos entao ao colega 
se conhecia um pouco de matemiatica e se acreditava que aquela 
porcentagem estava exata; éle teve uma certa dificuldade em res- 
ponder, mas, verificando que o calculo da porcentagem estava com- 
pletamente errado — em vez de 0,05, era 1,05 — ficou envergonhado, 
e desculpando-se: “Sou radiologista do Servico; portanto nao sou 
responsavel”. Achamos curioso que tivesse procurado eximir-se pes- 
soalmente de um engano que pode ocorrer a’ qualquer um. 


Entre as demonstrag6es praticas feitas por elementos de servicos 
especializados, chamou muita atencao as feitas sdbre tratamento 
de fraturas. As demonstracgdes eram repetidas sob solicitagao de médi- 
cos interessados, pondo-se e tirando-se aparelhos de gésso, de sorte 
a dar resposta a perguntas sObre qualquer caso. Ha outras exibigdes 
que nao necessitam de explicadores. Exemplo: as relativas aos 
exames para a conquista do titulo de médico, porque nos Estados 
Unidos depois de um estagio de 2 anos o médico tem que passar 
por um exame para entdo ser definitivamente admitido a clinicar. 
Ha testes para os médicos que estéo no seu término de estdgio e 
que comparecem ao congresso, permitindo-lhes avaliar a sua capaci- 
dade de enfrentar os exames. As perguntas sao submetidas a varias 
respostas diferentes; o médico assinala a que lhe parece certa e 
depois vai verificar se respondeu como devia, avaliando assim o seu 
proprio preparo de conhecimentos. 


Entre os 260 exibidores, também estaéo as organizagdes comer- 
ciais, que fazem a apresentacéo de aparelhos e demonstragées das 
ultimas novidades para tédas as finalidades médicas, com pessoas 
sempre prontas para darem as informacdes solicitadas. Além da 
apresentacao de novos medicamentos, 0s principais laboratérios fazem 
a propaganda de seus velhos produtos, E ha outras coisas interessan- 
tes, como, por exemplo: uma demonstracao sébre o cérebro eletré- 
nico. O que causou maior sucesso na exposicao foi porém a pro- 
paganda de um névo produto que se anunciava para cardiacos, feita 
por duas mocas trajadas de enfermeira, que davam um verdadeiro 
espetaculo, simulando estar ditando uma recomendagao, teatral- 
mente focalizada, com gestos coordenados inclusive dos labios mudos; 
os congressistas tomavam os fones que estavam ao lado e entao 
podiam ouvir de um disco que elas simulavam falar numa apre- 


5 
: 
veld 
= 
i 
| 
$ 


150 Boletim do Sanatorio Sado Lucas 


sentagaéo muito bem treinada. Isso naturalmente atraiu muito a 
atencao dos congressistas por se tornar divertido. 

Do ponto de vista cientifico, como ja assinalamos os espe- 
cialistas reinem-se separadamente em hotéis ou outro lugar prévia- 
mente designado e discutem os seus problemas. O programa era 
enorme, impossivel de ser acompanhado por uma s6 pessoa. Por 
isso os titulos devem ser sugestivos como éste: “31.500 partos sem 
uma s6 morte materna”. Tratava-se de estatistica de uma clinica 
da California. O autor queria salientar que tinha tido ésse resultado 
magnifico de 31.500 partos sem morte materna, em virtude dos 
cuidados prévios que se tomava, acompanhando cuidadosamente 
todas as gestantes antes de ingressarem no hospital, 0 que se tornou 
possivel numa comunidade restrita, em que o exame periddico das 
gestantes era obrigatério. E assinalou que poderia ter concorrido para 
tal resultado nao sé ésse preparo prévio, como também a organi- 
zacao do servico e o uso das medicagdes mais modernas para a 
obstetricia, 

A parte relativa 4 televisio a cOres foi bastante interessante. 
No congresso da Associacao Médica Americana a que anteriormente 
assistiramos, a televis’o serviu apenas para focar certos aspectos 
cirirgicos de operacgdées que eram feitas naquela ocasiao, em his- 
pitais a 150 km de distancia, Desta vez, também foram feitas trans- 
miss6es nao de tao longa distancia, mas da propria cidade de 
Miami, onde se reuniam meédicos para um simpdsio sdbre deter- 
minado assunto, discutindo os problemas atinentes e recebendo as 
perguntas que pelo telefone lhes eram feitas para logo as responder. 
Tal recurso era nao s6 uma facilidade para a programacao dos sim- 
posios, como também um motivo de atracao para Os congressistas, 
Toma assim a televisio uma parte muito importante no programa 
dos congressos. 

Os programas sao feitos com uma exatidao extraordinaria. Esta- 
vamos inscrito para a apresentacdo na sessao de cinematografia do 
nosso processo de tratamento do coto duodenal em cirurgia gastrica. 
Préviamente recebéramos uma carta dizendo que nosso filme seria 
exibido as 16 horas e 10’. Exatamente as 16h e 10° o responsavel 
pela programacao téz-nos subir a tribuna, disse quem éramos e pediu 
que expuzéssemos os varios tempOs operatérios enquanto o filme 
era exibido. Tal apresentacao nao é habitual. Geralmente os par- 
ticipantes do programa sao médicos americanos pertencentes 4 Ame- 
rican Medical Association mas nés éramos o unico participante 
estrangeiro e deviamos ser apresentado. Terminada a exibicao, 
foi-nos feito um agradecimento e pdsto a disposicao dos brasileiros 
a programacao do futuro congresso. Isso nos sensibilizou por ser 
coisa fora do comum no desenvolvimento normal do congresso. 

Além da exibicao simples de filmes, ha, também, discussio em 
painel sdbre os principais aspectos dos filmes projetados, com res- 
posta pelos simposiastas a perguntas feitas pelos assistentes, o que 
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torna muito pratica essa parte do programa pois é uma sesséo onde 
se pode auferir conhecimentos maiores do que os fornecidos pelos 
filmes projetados devido aos comentirios feitos pelos médicos pre- 
sentes. E por isso que as sess6es do departamento de cinematografia 
apresentavam sempre um numero grande de participantes. 


Tivemos ocasiao de acompanhar alguns filmes que nos inte- 
ressavam, como, por exemplo, dois documentarios sébre cirurgia das 
vias bilidrias; verificamos que nenhum déles nem de leve tocou na 
possibilidade de fazer-se uma colangiografia. E um assunto que nos 
Estados Unidos ja mereceu consideracgao e j4 ha mesmo muitos tra- 
balhos americanos a respeito déle; mas parece que sob 0 ponto de 
vista pratico, nado entrou na rotina dos servicos cirtirgicos ésse meio 
auxiliar da cirurgia das vias biliarias, que se reserva apenas para 
casos especiais, Acreditamos que isso nos dé um pouco de Satis- 
fagao, pois corrobora com os pontos de vista que aqui varias vézes 
salientamos a respeito désse exame de excecao, exame que nos 
parece deve ser feito apenas em determinados casos, nao se justifi- 
cando a generalizacao que se vé em determinados Servicos, princi- 
palmente na Argentina. Tivemos ocasiao de ver num hospital dos 
Estados Unidos um caso em que o doente foi levado 4 mesa opera- 
toria com sintomatologia de célica no hipocéndrio direito, mas o 
cirurgiao nao encontrou sinais patolégicos visiveis no ato ciruirgico; 
pediu, entao, uma colangiografia operatoéria; isso demorou mais ou 
menos meia hora, com resultado negativo; chamou entao, 0 patolo- 
gista e teve mais meia hora de espera a fim de que éste apreciasse 
todos os dados clinicos do doente, e todos os exames feitos para 
que desse uma opiniao; pensou um pouco e concluiu pelo simples 
fechamento da cavidade abdominal. Assim, depois de 1 hora de 
intervencao, nada se féz de util para o paciente. Esse caso mostra- 
nos que a colangiografia operatoria nem sempre concorre para re- 
solver as dificuldades do ato operatorio. Na grande maioria dos 
casos, a colangiografia é feita por motivos académicos; e pode 
oferecer certos riscos, como ja tivemos a oportunidade de salientar. 

Quanto a técnica da colecistectomia, verificamos que a orien- 
tacao é retirar a vesicula retrogradamente. Achamos curioso um 
tipo de incis’o que nao eonheciamos: desce da reborda costal direita, 
obliquamente para dentro e para baixo, atravessando a linha mediana 
até atingir o lado esquerdo do abdome. O autor assinala que faz esta 
incisao por causa dos nervos que correm justamente nessa dire¢ao, 
de cima para baixo, de fora para dentro. 

Notamos um detalhe de interésse: a hemostasia do leito vesicular 
é feita por meio de eletrocoagulacao; depois da retirada da vesicula, 
se o seu leito hepatico esta sangrando, um ou dois toques de bisturi 
elétrico fuz parar o sangue. E muito aborrecido para o cirurgiao, 
a verificagao de que a superficie do figado no leito vesicular con- 
tinua sangrando. Por isso, essa tatica nos pareceu muito util. 
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Assistimos também um filme que nos pareceu de utilidade na 
propagacdo dos ensinamentos em relacao as infecgdes hospitalares. 
E um filme exaustivo, pela quantidade de detalhes, mostrando como 
o ambiente pode ser contaminado, pela entrada de visitantes, pela 
falta de cuidado do pessoal e pela entrada da poeira. Mostra como 
o sistema de refrigeracao pode também ser um dos elementos de 
contaminacao, Chama a atencao para varios cuidados dependentes 
do cirurgiao, Entre outras coisas aconselha o uso do iéddo no pre- 
paro do campo operatério, mandando passar sabao, desinfetar com 
alcool e por fim passar o iddo. O iéddo é o melhor agente de 
assepcia concordam todos apesar dos muitos preparados pelos labo- 
ratérios lancados no mercado, Achamos muito curiosa uma reco- 
mendacao feita nesse filme: depois de preparado o campo opera- 
tério, coloca-se um papel de celofane e faz-se a incisdo por cima 
do celofane, de sorte que a pele nao pode contaminar o campo 
aberto, porque o celofane fica protegendo as bordas da ferida opera- 
toria contra a presenca de germes. 


Esses pequenos detalhes tornam deveras interessante a partici- 
pagao a um congresso como os da Associagao Médica Americana. 
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Relatorio do exercicio findo (*) 


Dr. PauLo G. BREssSAN 
Chefe de Servigo do Sanatério Sdéo Lucas 


Ao transmitirmos a diretoria eleita a diregio da Sociedade Médica 
Sao Lucas faremos um rapido relatério sébre nossas atividades na 
Presidéncia. 

No periodo de 1960-1961 foram realizadas 28 sessdes cientificas 
sendo 13 no periodo da manha e¢ as outras a noite. Participaram 
como oradores, relatando temas médicos ou apresentando casos clinico- 
cirurgicos, médicos do Sanatério Sao Lucas e outros estranhos ao 
seu quadro, sendo aquéles em numero de 34 e éstes em numero de 20. 
Digno de mencao foi a contribuicao cientifica do Prof. Carmo Lordy 
que, superando a todos, nos ministrou aulas por 10 vézes. 


Os assuntos tratados pelos varios oradores distribuiram-se nos 
seguintes temas: 


Aparelho digestivo — em 8 sessdes, sendo 9 palestras sébre esé- 
fago, 6 sdbre intestino, 2 sébre est6mago, | sébre figado, 1 sdébre 
vesicula, 1 s6bre verminose e | sébre polipo reto-genital; 


Orgdos genitais — em 5 sessdes, cuidando-se de afecgdes sdbre o 


utero por 2 vézes, vagina, ovario, sexo e pseudo-hermafroditismo res- 
pectivamente | vez; 


Tumores-malignos — em 7 sessdes; 


Diabeta — em 2 sess6es; 


Toxoplasmose, anestesia, rim, mama, choque, hernia diafrag- 
matica, antibidticos, alcoolismo, parotida e Fundagao para o Progresso 
da Cirurgia, foram os outros assuntos tratados. 


Como conselheiro da Fundacio para o Progresso da Cirurgia, 
participamos de reunides da Diretoria, sendo assim representada a 
Sociedade Médica Sao Lucas. 


Aproveitando a oportunidade presente, queremos agradecer aos 
colegas pelo estimulo e apdio que nos deram na realizacao de nosso 
programa e, fazendo votos de uma brilhante gestao entrego ao Dr. 
‘Enrico Ricco a Presidéncia da Sociedade Médica Sao Lucas. 


(*) Relatério apresentado na sessio de 1 marco de 1961 
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Discurso de posse do novo presidente (*) 


Dr. Enrico Ricco 


Presidente da Sociedade Médica Sao Lucas 


Dr. Eurico Branco Ribeiro, 


Dignissimos Consécios. 


Momentos ha na vida de todo homem, cujas emogées sao profun- 
damente vividas e sentidas, nao havendo todavia palavras que as 
possam reproduzir. 


E, muita vez, o proprio verbo de fogo do orador consagrado nao 
vem traduzir a beleza simples e profunda do sentimento puro que 
estende em emocao as fibras escondidas do sér ! 

Em tais circunstancias encontro-ine eu agora. 

Desvaneceu-me sobremaneira 0 gesto amigo e fidalgo dos preza- 
dissimos colegas pela indicagao do meu nome para o elevado cargo da 
Diretoria da Sociedade Médica Sao Lucas. E, por isso mesmo quedo- 
me perplexo diante da assembléia radiante dos amigos, no momento 
de lhes patentear ogalvordco da alma, penetrada e sacudida, leal 
e fortemente, pela eXevacao imerecida a que me guindaram os pre- 
dicados de simpatia jlos nobres colegas. 

Tao somente os coragdes generosos dos generosos amigos com 
quem privo neste Sanatorio, poderiam proporcionar-me tamanha 
honra. 

Honra, entretanto, que sao responsabilidades ! 


Ao receber a direcao da Sociedade Médica Sao Lucas das maos 
do ilustre e dinamico Dr, Paulo G. Bressan, bem me dou conta dos 
trabalhos e deveres que ora recaem sébre os meus ombros. 


Que ha de mais belo na vida do homem — sobretudo na sublime 
carreira que Deus nos assinalou — como missao e devogao ! — do que 
a garantia, serena e inabalavel, de uma responsabilidade inteira e 
perfeita dos deveres e dos empenhos?! E o que lhes quero afirmar, 
na limpidez meridiana da verdade, no momento de receber, com desva- 


(*) Posse da nova Diretoria da Sociedade Médica Sio Lucas em | de Marco de 1961. 
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necimento impar, a honra enorme com que me engrandecem o nome 


€ pesam a caminhada os ilustres membros da gloriosa Sociedade Mé- 
dica Sao Lucas. 


Envidarei o melhor dos meus esforgos para que a Sociedade pros- 
siga no seu ritmo crescente de progresso em suas atividades. 

Nem poderiam ser outros os meus sentimentos intimos contem- 
plando a figura gigante do magnanimo fundador da excelsa insti- 
tuigao, — sua mente atilada e cristalina, seu coragao largo e quente — 
a pessoa augusta de Dr. Eurico Branco Ribeiro. 

Todo o triunfo, nesta casa e nesta obra, seja triunfo de menos 
fulgor, seja vitoria de grande clarao, cabe, indiscutivelmente, ao idea- 
lismo avancado — concretizado em canseiras e porfias, em denodo 
e perseveranca, de quem a sonhou e realizou — a despeito das pelejas 
adversas e dos incontaveis contratempos. 

Ele proprio o declarou discursando na Semana de Cirurgia, aos 
26 de janeiro de 1959, quando acenou “As fases de alento e de deses- 
peranca que se apresentavam...” Venceu, porém, a energia soberba 
do sonhador! Nao se precipitou e nao se confundiu, nem depds as 


armas porque era rude a peleja, nem cantou cedo os louvores de 
primeiras vitorias ! 


Cimentou, na argamassa rija do suor e do pensamento, com lu- 
cidez calma e firmeza humilde, a obra que foi um ideal e hoje é 


brilhante e granitica presenca ! 

Na fé de seu amparo — sentinela avancada de saber e dinamismo 
da Instituigao — e na seguranca da cooperacao sempre generosa dos 
colegas, € que me atrevo a lhes dizer de minha boa vontade na 
diregao da Sociedade Médica Sao Lucas. 

Meus senhores, nem me omitiria nesta hora solene, de invocar 
a paterna protecao de Deus, porque — na sua Luz e Amparo supe- 
riores, — possamos ver fecundada de deliciosos frutos a missao que 
nos cabe desempenhar. 

Reiterando os meus agradecimentos, tenho certeza plena do 
sucesso e do triunfo, porque nao estarei s6, comigo estarao os amaveis 
colegas com sua valiosa e indispensdvel colaboragao. 


muito grato ! 
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O Sanatorio Sao Lucas em 1960 
Movimento da Secgao de Maternidade 


Dr. WALDEMAR MACHADO 


Chefe da Seccado de Maternidade do Sanatério Sado Lucas 


No ano de 1960 internaram-se e deram a luz na Secao de 
Maternidade do Sanatorio Sao Lucas, 1460 pacientes, o que cor- 
responde a 4,005 de partos por dia, proporgao quase idéntica a 
do ano anterior que foi de 4,3. 

Désse total tivemos 171 partos operatérios que correspondem a 
11,69%, de intervengdes correspondentes a 131 cesareanas ou seja 
8,96% das quais expurgados de iterativas temos 113 cesareanas que 
correspondem ao indice percentual de 7,72%; foram praticadas 40 
aplicagdes de forcipe que constituem 2,7% das operacgdes obstetricas. 


A idade das parturientes cesareadas variou do seguinte modo: 


Quanto ao numero de gestacdes tivemos: 
57 


Multigestas 


A indicacgao operatéria obedeceu ao seguinte: 


Desproporcao cefalo pelvica .............. 35 


4 
Situagdo transversa 3 


3 
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Duas cesareanas anteriores 
Apresentagao pelvica em primigesta 
Vicio pelvico 

Primiparidade idosa 

Apresentacio defletida 

Gemelar 


oo OF oo Or 


Descolamento prematuro de placenta 
Uma cesarea anterior 

Hipertonia 

Hipermaturidade 

Inércia + miomatose 

Estafa materna 


Circular do cordao + sofrimento fetal .... 
Cardiaca 

Eclampsismo 

Hidrosalpinge 
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Désse numero tivemos 4 casos de mortes fetais correspondendo 
a 3,52% cujas causas foram as seguintes: 


. Natimorto — anoxia; 


. Morte 6 horas apés o parto por placenta prévia; 
. Morte 50 minutos apés o parto, apds tentativa de versdo; 
. Descolamento prematuro de placenta. 


As anestesias empregadas nos varios casos foram as seguintes: 


Raque + Geral 
Geral-venosa 


A idade das pacientes submetidas a aplicagao de forcipe foi 
a seguinte: 


Secundigestas 
Multigestas 
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A gestacao das pacientes teve a seguinte distribui¢ao: 
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Os forcipes empregados foram os de Simpson Braun e de Ma- 
relli, sempre em aplicacgao baixa. Tivemos assim: 


Forcipe de Simpson Braun ..... 
Forcipe de Marelli ; 16 


As indicagées para estas aplicagdes foram as seguintes: 


Sofrimento fetal 


13 


Parada de progressao 30 
Estafa materna .... 10 
Distocia de rotacdo 
Circular de cordéo 


Cabeca derradeira 


As anestesias foram: 


Geral-venosa 
Raque 
Local 


Houve neste grupo apenas um caso de morte fetal correspon- 
dendo ao caso de aplicagio de forcipe em cabeca derradeira em 
que o falecimento se deu | hora apdés o parto. 


Foram internados no decorrer de 1960 50 casos de gestantes 
hipertensas cujos partos tiveram: 


Resolucéo normal 
Forcipe 


Cesarea 


Déste grupo eram: 


Primigestas 
Secundigestas 
Multigestas 


O quadro da tensao arterial variou nos seguintes indices: 


140 165 . $85 casos 
170 195 9 casos 
200 225 5 casos 


230 


1 caso 


Houve 2 casos de eclampsia o primeiro com pressao de 150 com 
evolucao normal de mae e filha, o segundo caso com pressao de 
225 em primigesta que nao féz tratamento pré natal deu a luz em 
parto normal comecando a ter crises convulsivas duas horas apés 
o mesmo, embora estivesse ha ja vinte quatro horas sdb medicacgao 
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hipotensora ganglioplégica. Permaneceu em coma durante 8 dias 
vindo a falecer com o diagndéstico neurolégico de trombose cerebral. 

Houve 30 casos de partos prematuros dos quais 7 foram nati- 
mortos macerados e 4 morreram apds o nascimento. Os partos foram 
normais em 29 casos sendo que em | foi feita cesareana. 


No quadro das anomalias fetais foram registados apenas 3 casos 
que foram os seguintes: 
Tumor dorsal 


Labio leporino 
Fissura palatina 


— TOTAL 
1951 1952) 59/1960) 


| | 

Parturientes inter- | | 
nadas..... | 235 | 282 | 515 | 815 |1153/1368) 1131/1354) 1565/1462) 9.880 


Partos normais.. . . | 178 | 215 | 423 683 | 919 1185) 977|1215| 1404/1291) 8.490 
Partos operatérios 5| 67) 92/ 162| 182) 139] 161] 1.387 


Prematuros...... 28) 50 52 42! 40) 454 
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O Sanatorio Sao Lucas em 1960 


Departamento de Anatomia Patologica 


Prof. CARMO LorRDy 


Anatomopatologista do Sanatério Sado Lucas 


No Departamento de Anatomia Patoldgica do Sanatério Sao 
Lucas, durante o ano de 1960, foram executadas 689 preparagoes his- 
topatoldgicas, 

Empregou-se a inclusao do material em parafina. Entre os di- 
versos métodos de coloracao, deu-se preferéncia ao da hematoxilina- 
eosina. 

Através dos exames praticados, foram selecionadas diversas pre- 
paragoes histolégicas que serviram de assunto nas reunides periddicas 
do Corpo Médico. 
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